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De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Acest articol se referă la limba germanică. Pentru limba celtică vorbită în aceeaşi regiune, vedeţi 
limba scoţiană. 


Limba scots (scoţiană de jos, scots, lallands, lowland 
scots) este o limbă germanică vorbită pe teritoriul Scoţiei şi 
Irlandei de Nord . Are în jur de 1,5 milioane de vorbitori, 
dar nu are un statut al limbii oficiale. Scots s-a dezvoltat 
din engleza veche . 
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Regiuni 
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Regatul Unit 


Scoţia, Irlanda de Nord 
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Tipologie lingvistică SVO 
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■ germanice 
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ISO 639-2 SCO 
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(cel mai sco _ 

răspândit dialect) 

SIL SCO 

Răspândire în lume 


Puteţi vizita Wikipedia în scoţiană . 
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Adus de la https://r 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Limba_scots&oldid=12121837 
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